+ AA 
Ks. Jan Foita 


emer. proboszcz i wicedziekan w Nowej Gorze 


przeżywszy lat 62, po ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 31 grudnia 1933 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 2 stycznia 1934 r. o godz. 
10 rano w kościele św. Marka poczem nastąpi przewiezienie do Wieprza, gdzie pogrzeb odbędzie się 
we Środę dnia 3 stycznia 1934 r. 

Na te smutne obrzędy zapraszają Przewielebne Duchowieństwo, Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i Wiernych 


Ks. Ks. Emeryci. 
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